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3 Average winery excretion ae moiar percentage of total recovered 
nicotine and metabotttea* 


Metabotte 

CigatBtte Smoking 

TranaMial 

Niootine 

95%C.l.of 

Oiflerenoe 

NiC 

10.4 ±4.4“ 2 , 

11.1 ±4.3 7 

A-re. 3.1 

NIC-G 

4.6 ±2.9 f p] 

5.3 ±3.3 1 

' .>0,2,1.5 

COT 

13.3 ±3.1 niL 

14.9 ±4.6 1 

r/‘%-0,1,3.3 

COT-G 

15.8 ±7.8 1 '/ 

16.4 + 7.9 

r-1.9,15 

3-HC 

39.1 ±12.5/ 

37.0 ± 10,8 / 

-5.2,1.0 

3-HC-S 

7,8 ± 5.9/ 

7,9 ± 4.7/ 

-3.0, 3.1 

NNO 

3.7 ± 0.9 

2.7 ± 1.2 

-0.01, 1.27 

CNO 

4.5 ± 1.5 

5.2 ± 1.5 

-1.8,-0.2 

NORNIC 

0,65 ± 0.15 

0,41 ± 0.12 

-0.3, -0.1 


•C.I.. confidence interval; NiC, nicotine; NIC-G, nicotine glucurpnide; COT, 
cotinine; COT-G, cotlnine glucuronide; 3-HC, frans*3''hydroxycottnirw; 3-HC-G, 
frans-S'-hydroxycotlnine gkicuronide; NNO, nicotine 1 '-N-oxide; CNO, cotinine N- 
oxide; NORNIC, nornicotine. i 

‘»±S,D, 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nmbj0001 



